AMENDMENT NO. 1 SEPTEMBER 2013 
- 4 TO 
1S 6714: 1989 READY MIXED PAINT, FINISHING, 
NON-SLIP DECK — SPECIFICATION 


(First Revision) 


[Page 1, Table 1, SI No. (ii), col 4] — Substitute ‘IS 101 (Part i/Sec 5): 
1989’ for ‘7.4 of IS 101: 1964’. 


[Page 1, Table 1, Si No. (iv), col 4] — Substitute ‘IS 101 (Part 4/Sec 2): 
1989’ for ‘11 of IS 101: 1964’. 


[Page 1, Table 1, SI No. (vii), col 4] — Substitute ‘IS 101 (Part 7/Sec 2) : 
1989’ for ‘20 of IS 101: 1964’. 


{Page |, Table 1, SI No. (ix), col 4] —- Substitute ‘IS 101 (Part 6/Sec 2) : 
1989’ for ‘31 of IS 101: 1964’. 


(Page 3, clause B-3.1, line 3) — Substitute ‘Ready mixed paint, air drying, 
red oxide-zinc phosphate, priming (see IS 12744 : 1989) for ‘red lead primer 
(IS 102 : 1962)’. 
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